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FACHBUCHVERLAG GMBH LEIPZIG 1954 



VOKWORT 




Dieses Buck selzt als VI. Band die Schaltbildersammlung fori, in dcr 30 Jahre. rast- 
loser Arbeit deutscher Fachleute ihren Niederschlagfinden. Es Ul getungen, e.in Stan- 
dardtrerk susammenzustellen, das fiir die gesamle Radiotechnik von unschdtzbarem 
IVeri Ml. 

Angefangen torn .iudionempfanger atis dem .lahre 1924 bis »u den hdchstentwichelun 
Spusengerdten , deren Produktion durch den zweiten If'elthrieg unterbrochen wurde, 
und Ufieder beginnend mil den ersfen primstiven I^achJcriegsgerdten bis xu den lelsien 
Konstruklioncn sind die Sckaltungen. naeh Her.ileJlern und Typen geordnel, in dem 
Gesamltcerk zu finden. 

Mil dieser Schallungssammlung looUen wir dazu beitragcn, die Instandsetsung fOrt ' 

Rundfunkgeriiten ucsenllick zu erleichicrn und damit einem dringenden Bedurfnis der i 

ReparalurtcerksiiUlen entsprecken — das alles mil dem Ziel,fiir recht viele schaffende 
Menschen den Empfang unscrer Rundfunksendungen zu vervollkommnen. Darikber ■ 

hinaus gibt diese Sammlung unserem Naehwuehs in der U'crkstatt, den Studierenden ■ 

der Elektrolechnik und den Entwicklungsingenieuren einen umfassenden Vberblick 
iiber die VUlfalt und den Ideenreicktum der Schahungslecknik. 

Eine Bitte richien uiir an alle, in deren Hande diese Sammlung gelangl: 

SoUten Sie noch im Besitz von Srhaltungsunterlagen sein, die in dieser 6'ammZun^ 
nitdit enshallen sind, so iiberlassen Sie n?M diese fur eine kurze Zeil. Damii wiirden Sie ' 

sum Nutzen dcr gesamlen Radiateehnik zur Vervollstiindigung der Sammlung bei- ^ 

tragen. 

Allen Iruiustriehetrirhen, durch deren Mitarbeit dieses VTerk erUslrhen konnte, sprcchen ■ 

mir kiermit unseren Dank aus. 
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